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Другий випуск бібліографічного покажчика містить описи винаходів до 
патентів України та Російської Федерації в галузі ортопедії, травматології та 
протезобудування за 2005 - 2010 рр. Видання адресоване науковцям і винахідникам, 
лікарям та інвалідам, працівникам науково-технічної та патентної інформації. 


Укладачі: Віра Григорівна Прохорова 
Марина Петрівна Черевко 
Тетяна Олексіївна Трофименко 
Людмила Іванівна Москальчук 


Науковий консультант: Т. М. Палуб, завідуюча Інформаційно-аналітичною 
лабораторією з проблем реабілітації інвалідів УкрНЇДіпро- 
тезування, протезобудування та відновлення працездатності 
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ПЕРЕДМОВА 


Темою бібліографічного покажчика є забезпечення реалізації дер- 
жавної політики соціальної захищеності інвалідів в Україні. 

Перший випуск бібліографічного покажчика «Винахідники на 
допомогу інвалідам» присвячений засобам лікування різних порушень 
функцій опорно-рухового апарату, слуху, зору, розумових здібностей 
тощо. Другий випуск - містить описи винаходів тільки в галузі ортопедії 
та травматології. Це повне зібрання описів винаходів України та Росії з 
протезування за 2005 - 2010 рр. Документи згруповані у дев'яти розділах 
за системами протезів та ортезів верхніх, нижніх кінцівок, хребта, а також 
діагностики порушень опорно-рухового апарату та реабілітації інвалідів. 

Систематизація матеріалу - тематико-хронологічна. Кожен розділ 
починається з описів винаходів України, потім містяться описи винаходів 
Росії за хронологією. Довідковий апарат складається з іменного покажчика 
авторів-винахідників та нумераційного покажчика винаходів. 

Видання адресоване не тільки лікарям, але і науковцям і фахівцям, 
які намагаються створити умови для гідного життя людей з обмеженими 
можливостями. 

Другий випуск бібліографічного покажчика «Винахідники на 
допомогу інвалідам» укладено та видано за підтримкою фахівців 
Інформаційно-аналітичної лабораторії з проблем реабілітації інвалідів 
УкрНДіпротезування. 

Описи винаходів, що представлені в покажчику, можна отримати у 
відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка та замовити через МБА або електронною 
поштою за адресою: 

едаФКогоїепко.Крагкоу/сот 

або УЧ ФкКогоіепКо Крагкоу. сот 

Відгуки та побажання просимо надсилати на адресу: 

ДЗ «ХДНБ їм. В. Г. Короленка», 

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів, 

пров. Короленка, 18, м. Харків-3. Україна, 61003, або на електронну 
адресу УПФКогоіепКко. Крагкоу сот 
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развитию" (ФГУ "СПОНЦОР им. Альбрехта Росздрава") (КО). - 
Ме 2006134067Л14; заявл. 25.09.06; опубл. 27.05.08, Бюл. Хо 15. 


29. Пат. СІ 2327435 ВОЮ, МПК" Аб1К2/66. ИСКУССТВЕННАЯ 
СТОПА /П.И. Махонин, В. В. Холин, Н. В. Максименко, А. Л. Завязкин, 
О. В. Козлов (КО); Махонин Петр Иванович (В), Холин Владимир 
Валентинович, Максименко Нина Васильевна, Завязкин Александр 
Львович, Козлов Олег Владимирович (ВІ). - Хе 2006145995/14; заявл. 
26.12.06; опубл. 27.06 08, Бюл. Ме 18. 


30. Пат. СІ 2330631 ВО, МПК" А61К2/66. ИСКУССТВЕННАЯ 
СТОПА (ВАРИАНТЬК ) / П.И. Махонин, В. В. Холин, Н. В. Максименко, 
А. Л. Завязкин, О. В. Ларина; Махонин Петр Иванович, Холин Владимир 
Валентинович, Максименко Нина Васильевна, Завязкин Александр 
Львович, Ларина Ольга Владимировна (В). - Ме 2006145996/14; заявл. 
26.12.06; опубл. 10.08.08, Бюл. Ме 22. 


31. Пат. С2 2336055 ВО, МПК" АбІРО/66. ГОЛЕНОСТОПНЬЙ 
ПРОТЕЗ С РЕГУЛИРУЕМЬІМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЬІМИ ХАРАК- 
ТЕРИСТИКАМИ  / В. Т. Барри, К. К. Байрон; Таунсенд Барри В., 


Клаудино Байрон К. (05). - Ме 2006138482/14; заявл. 01.04.05; опубл. 
20.10. 08, Бюл. Мо 29. 


32. Пат. С2 2345736 ВІ, МПК" АбІР2/66. ПРОТЕЗ СТОПЬІ С 
РЕГУЛИРУЕМЬІМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ / В. Т. Барри, К.К. Бай- 
рон; Таунсенд Барри В., Клаудино Байрон К. (05). - Ме 2006138501/14; 
заявл. 01.04.05; опубл. 10.02.09, Бюл. Мо 4. 


33. Пат. С2 2345737 ВО, МПК? Аб1К2/66. ПРОТЕЗ СТОПЬІ С 
НАСТРАЙВАЕМЬІМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ / В. Т. Барри, 
К. К. Байрон; Таунсенд Барри | В., Клаудино Байрон К. (05). - 
М» 2006138496/14; заявл. 30.03.05; опубл. 10.02.09, Бюл. Мо 4. 


34. Пат. С2 2346670 ВО, МПК? АбІК2/66. ПРОТЕЗ СТОПЬІ С 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ФУНКЦИЕЙ / В. Т. Барри, К. К. Байрон; Таунсенд 
Барри В. , Клаудино Байрон К. (05). - Ме 2006138484/14; заявл. 30.03.05; 
опубл. 20.02.09, Бюл, Хо 5. 


35. Пат. СІ 2347543 ВІ, МПК" АбІК2/58, АбІЕЗ/00. СУСТАВ 
ПРОТЕЗА / Г. Н. Буров, В. Й. Бакулев, Р. В. Латьшов, В. А. Большаков 
(КО);  ФГУ "С-петерб. НИЦ МС протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г. А. Альбрехта Федер. агентства по здравоохранению и 
социал. развитию" (ВО). - Хе 2007121956/14; заявл. 13.06.07; опубл. 
27.02. 09, Бюл. Хо 6. 


36. Пат. С2 2348380 ВО, МПК! АбІК2/66. ПРОТЕЗ СТОПЬІ С 
НАСТРАЙВАЕМЬІМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЬЮІМИ ХАРАКТЕРИСТИ- 
КАМИ / В. Т. Барри, К.К. Байрон; Таунсенд Барри В., Клаудино Бай- 
рон К. (05). - Ме 2006138478/14; заявл. 01.04.05; опубл. 10.03 09, Бюл. 
ме7. 


37. Пат. С2 2352297 ВОЮ, МПК? АбІК2/66. ИСКУССТВЕННАЯ 
СТОПА / Л. Мослер (РЕ); Отто Бок Хелткзр ип гмбх унд ко. кг (ДБ). - 
М» 2007103179/14; заявл. 28.06.05; опубл. 20.04.09, Бюл. Мо 11. 
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38. Пат. С2 2359642 ВІ, МПК? Аб1К2/66. ПРОТЕЗНАЯ СТОПА / 
В. Т. Барри, К. К. Байрон; Таунсенд Барри В., Клаудино БайронкК. (05). - 
Ж» 2007100352Л4, заявл. 06.06.05; опубл. 27.06.09, Бюл. Хо 18. 


39. Пат. СІ 2360171 ВО, МПК" КІ6КІ5/06, Аб1К2/80. УДАЛЯК- 
МЬІЙ КЛАПАННЬІЙ УЗЕЛ / Р. Аллей А. СОСС, Д. БУШ Дастин (15); 
Отто бок хелткор ип гмбх унд ко. кг (ДОБ), - М» 2007149559/06; заявл. 
06.06. 06; опубл. 27.06.09, Бюл. Ме 18. 


40. Пат. СІ 2372056 ВО, МПК АбІК2/50, АбІ1К2/72, Аб1К2/08, 
В25Л7/02. ИСКУССТВЕННАЯ МЬШЦА (ВАРИАНТЬ ) / В. М. Кузь- 
миньх, Ю. И. Федорович; Кузьминьх Василий Михайлович, Федорович 
Юрий Иванович (ЕО), - Хо 2008104288/14; заявл. 04.02.08; опубл. 10.11.09, 
Бюл, Мо 31. 


41. Пат. С2 2392904 ВІ, МПК" АбІК2/62, Аб1К2/60. ПРОТЕЗ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И СПОСОБ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ / 
Х. Бойтен (РЕ); Отто Бок хелскеа айпи гмбх знд ко. кг (РЕ). - 
М» 2008136581/14; заявл. 22.02.07; опубл. 27.06.10, Бюл. Хо 18. 


42. Пат. С2 2392905 ВІ, МПК? АбІК2/76. ОРТОПЕДИЧЕСКИ- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, В ЧАСТНОС- 
ТИ ПРОТЕЗ КОНЕЧНОСТИ  / М. Пуш (РЕ); Отто Бок холткор ип гмбх 
унд ко, кг (БЕ). - М» 2008103831/14; заявл. 29.06, 06; опубл. 27.06.10, Бюл. 
Ме 18. 


43. Пат. С2 2393821 ВО , МПК" АбІЕЗ/00. УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ХОДЬББІ ОДНОНОГИХ ПАЦИЕНТОВ / Е. Ю. Биковская, Т. В. Бь- 
ковский, В. А. Жуковская и др. Бьковская Екатерина Юрьевна, 
Бьковский Тимофей Викторович, Жуковская Валентина Алексеевна, 
Жуковский Юрий Георгиевич, Никитина Елена Романовна, Радько 
Александра Андреевна (ВО). - Ме 2008139776/14; заявл. 08.10.08; опубл. 
10.07.10, Бюл. Мо 19. 
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44. Пат. С2 2402995 ВО, МПК? АбІК2/76. СПОСОБ ПРОВЕ- 
ДЕНИЯ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ 
КОНЕЧНОСТИ / М. Пуш (РЕ); Отто Бок хелткор ип гмбх унд ко. кг 
(ДЕ). - Хе 2008120663/14; заявл. 10.10.06; опубл. 10.11. 10, Бюл. Ме ЗІ. 


45. Пат. С2 2419398 ВІ, МПК" АбІК2/66, АбІЕ2/68. ИСКУС- 
СТВЕННАЯ СТОПА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ДВИЖЕНИЕМ / 
Л. Мослер, М. Пуш, С. Царлинг (ДЕ); Отто Бок Хелткор ип гмбх унд ко. 
кг (ОЕ). - Ме 2008134907/14, заявл. 16.01.2007, опубл. 27.05.2011, Бюл. 
Ме 15. 


46. Пат. С2 2419399 ВІ, МПК" АбІК2/72, АбІК2/78. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОМ ОТ КУЛЬТИ / Х. Дайтл, Х. Виллбергер 
(АТ); Отто Бок хелекеа продакте гмбх (АТ). - 2007139007/14; заявл. 
26.04. 06; опубл. 27.05.11, Бюл. Ме 15. 


2 СИСТЕМИ ПРОТЕЗІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 


47. Пат. 50759 ОА, МПК" Аб1КІ/06. ЛІКТЬОВИЙ МЕХАНІЗМ ДО 
ПРОТЕЗА ПЛЕЧА / Г.В. Красюк, В. П. Чернишов, В. С. Зарудний та ін.; 
НДІ з проблем соціал. захисту населення (ОА). - Ме 98094960; заявл. 
22.09.98; опубл. 15.11.02, Бюл. Хо 11. 


48. Пат. 74942 ПА, МПК" АбІ1К2/58. ЛІКТЬОВИЙ МЕХАНІЗМ 
ПРОТЕЗА ПЛЕЧА / А.Д. Салєєва, Є. А. Яровий, Л. Л. Цимбал та ін.; 
Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності 
(ОА). - Ме 20040403108; заявл. 27.04.04; опубл. 15.02.06, Бюл. Ме 2. 


49. Пат. 78359 ПА, МПК" Аб1К2/56. ЛІКТЬОВИЙ МЕХАНІЗМ 
ПРОТЕЗА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ / В. С. Зарудний, Є. А. Яровий, 
О. Г. Скрипка та ін. Укр. НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (АЛ). - Хо а 200502134; заявл. 09.03.05; опубл. 
15.03.07, Бюл. Мо 3. 
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50. Пат. 80935 БА, МПК" АбІКО/54, | Аб11.27/00, В29С39/00, 
СО8К9/00. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОЇ КИСТІ / І. Л. Солн- 
цева, Є.К. Гришко, Є. І. Чернов; Укр. НДІ протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності (ПА). - Хе а 200613134; заявл. 12.12.06; 
опубл. 12.11.07, Бюл. Хо 18. 


51. Пат. 82558 СА, МПК" Аб1К2/54. ШТУЧНА КИСТЬ / А. А. Го- 
готов, Є. А. Яровий, О. М. Литвиненко та ін. Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (А). - М» а 200603905; 
заявл. 10.04.06; опубл. 25.04.08, Бюл. Мо 8. 


52. Пат. С2 2322956 ВІ, МПК" АбІК2/66. ПРОТЕЗ КИСТИ / 
Л.И. Киселев; ОЛО "Ракетно-косм. корпорация "Знергия" им. С. П. Ко- 
ролева" (КО). - Хе 2006111106/14; заявл. 05.04.06; опубл. 27.04.08, 
Бюл, Хо 12. 


53. Пат. С2 2325876 ВО, МПК" АбІКО/54. ПРОТЕЗ КИСТИ / 
Л.И. Киселев; ОЛО "Ракетно-косм. корпорация "Знергия" им. С. П. Ко- 
ролева" (ВО). - М» 2006111029/14; заявл. 05.04.06; опубл. 10.06.08, Бюл. 
Ме 16. 


54. Пат. С2 2341233 ВОЮ, МПК" АбІК2/56. ИСКУССТВЕННАЯ 
КИСТЬ / А. В. Терешина, Л. Г. Сорокин, С. В. Ершов; ОЛО "Ракетно- 
косм. корпорация "Знергия" им. С. П. Королева" (ВО). - Хо 2006114183/14; 
заявл. 25.04.06; опубл. 20.12. 08, Бюл. Хо 35. 


55. Пат. СІ 2343879 ВО, МПК"! АбІК2/54, АБІК2/58. ПРОТЕЗ 
ПЛЕЧА / Г. Н. Буров, В.И. Бакулев, Н. С. Корнильев, Е. П. Григорьева; 
ФГУ "С.- петерб. НИЦ МСО протезирования и реалибилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта Федер. агентства по здравоохранению и социал. 
развитию" (В). - Ме 2007125480/14; заявл. 05.07.07; опубл. 20.01.09, 
Бюл. Ме 2. 


56. Пат. С2 2379006 ВО, МПК" АбІ1К2/54, А61К2/60. ПРОТЕЗ 
ПАЛЬЦА РУКИ ИЛИ НОГИ И МЕХАНИЗМ БЕЗОПАСНОСТИ / Ян 
де Куббер (ВЕ); Отто Бок хелекеа продакте гмбх (АТ).- Хо 2007102232/14; 
заявл. 11.07.05; опубл. 20.01.10, Бюл. Мо 2. 


13 


57. Пат. С2 2414871 ВО, МПК АбІК2/54, Аб1КЕ2/58. ПАЛЬЦЕ- 
ВЬІЙ И КИСТЕВОЙ ПРОТЕЗЬТ / Г. Пухгаммер (АТ); Отто бок хелекса 
айпи гмбх знд ко. кг (ДЕ). - М» 2008125985/14; заявл. 12.12.06; опубл. 
27.03.41, Бюл. Мо 9. 


58. Пат. С2 2416379 ВІ, МПК 7 АбІЕ2/54. КИСТЕВОЙ ПРОТЕЗ 
И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ УСИЛИЙ / Г. Пухгаммер (АТ); 
Отто бок хелекеа айпи гмбх знд ко. кг (ДЕ). - М» 2008125983/14; заявл. 
07.12.06; опубл. 20.04. 11, Бюл. Хо 11. 


59. Пат. С2 2416380 ВО, МПК" А61К2/56. ПРОТЕЗ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 
! Г. Н. Буров, В. А. Большаков; Буров Геннадий Николаевич, Большаков 
Владимир Александрович, ФГУ "С.-петерб. НИЦ МС протезирования и 
реалибилитациий инвалидов им. Г. А. Альбрехта Федер. агентства по 
здравоохранению и социал. развитию" (ВІ). - Ме 2009116558/14; заявл. 
29.04. 09; опубл. 20.04.11, Бюл. Хо 11. 


3 СИСТЕМИ ОРТЕЗІВ НА НИЖНІ КІНЦІВКИ 


60. Пат. 52103 СА, МПК" АбІЕ2/76. ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСТАНОВ- 
КИ ШАРНІРІВ ШИН В ОРТОПЕДИЧНИХ АПАРАТАХ / А. Д. Са- 
лєєва, В. В. Півоваров, Х. М. Віщенко та ін. Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (А). - Ме 2002021394; 
заявл. 19.02.02; опубл. 15.06.05, Бюл. Ме 6. 


61. Пат. 53275 СА, МПК" АбІК2/64. ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗМІТКИ 
ОСЕЙ КОЛІННИХ ШАРНІРІВ / А. Д. Салєєва, Х. М. Віщенко, В. В. Пі- 
воваров та ін. Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - Ме 2002043198; заявл. 18.04.02; опубл. 15.03.05, 
Бюл. Хо 3. 


62. Пат. 53681 СА, МПК" АбІЕЗ/01. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ОРТЕЗУ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ / О. М. Бажина, 
Ю. Г. Полозов, В. Г. Петров та ін. НДІ з проблем соціал. захисту на- 
селення (ПА). - Мо 99074304; заявл. 27.07.99; опубл. 17.02.03, Бюл. Ме 2. 


14 


63. Пат. 62348 БА, МПК! АбІЕЗ/01. ШАРНІР ДЛЯ ОРТОПЕ- 
ДИЧНИХ АПАРАТІВ / А. Д. Салєєва, Х. М. Віщенко, В. В. Півоваров та 
ін; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення праце- 
здатності (ОА). - Ме2003032086; заявл. 11.03.03; опубл. 15.06.05, 
Бюл. Ме 6. 


64. Пат. 74289 СА, МПК" А43В17/14. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
УСТІЛОК / Є.І. Чернов, Є. К. Гришко, Г. І. Певицька та ін. Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОА). - 
Ме 20040403110; заявл. 27.04.04; опубл. 15.11.05, Бюл. Ме 11. 


65. Пат. 74740 ПА, МПК" АбІЕБЗ/00. ОРТЕЗ НА ГОМІЛКУ / 
А. Д. Салєєва, В. В. Півоваров, Х. М. Віщенко та ін. Укр. НДІ проте- 
зування, протезобудування та відновлення працездатності (ПА). - 
М» 20041007960; заявл. 01.10.04; опубл. 16.01.06, Бюл. Хе 1. 


66. Пат. 74944 СА, МПК" АбІЕ2/80. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ / І. О. Хмелевська, Є. І. Чер- 
нов, Л. О. Бєлєвцова, та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (А). - Ме 20040403 179; заявл. 27.04.04; опубл. 
15.02.06, Бюл. Ме 2. 


67. Пат. 74962 СА, МПК" АбІЕЗ/14, Аб1НІ5/00, АбІН39/04. СПО- 
СІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ УСТІЛКИ / А. Д. Салєєва, 
В. Б. Журавльов, І. О. Хмелевська та ін. Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (ЦД). - Ме 2004060418 1; 
заявл. 01.06.04; опубл. 15.02.06, Бюл. Ме 2. 


68. Пат. 74988 СА, МПК" Аб1К2/60, Аб1К2/50. ОРТОПЕДИЧНИЙ 
ШАРНІР / О. О. Сазанов, О. Г. Скрипка, О. М. Литвиненко та ін.; Укр. 
НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності 
(ОА). - Ме 20041008428; заявл. 18.10.04; опубл. 15.02.06, Бюл. Ме 2. 


69. Пат. 75285 ПА, МПК" АбІЕ5/04. ОРТЕЗ НА ГОМІЛКОВО- 
СТОПНИЙ СУГЛОБ / Л. Є. Ватолінський, В. В. Бублій, П.О. Баєв та ін.; 
Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності 
(ДА). - Ме 20041007959; заявл. 01.10.04; опубл. 15.03.06, Бюл. Мо 3. 
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70. Пат. 75287 ПА, МПК" АбІЕЗ/01, Аб1ЕЗ/00. ОРТОПЕДИЧНИЙ 
ШАРНІР / А. Д. Салєєва, Х. М. Віщенко, С. Д. Шевченко та ін.; Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ПА). - 
М» 20041008043; заявл. 04.10.04; опубл. 15.03.06, Бюл. Ме 3. 


71. Пат. 77074 СА, МПК АбІЕЗ/01. ТАЗОСТЕГНОВИЙ ШАР- 
НІР / Х.М. Віщенко, С. Д. Шевченко, В. Г. Петров та ін, Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОА). - 
М» 20041008712; заявл. 25.10.04; опубл. 16.10.06, Бюл. Хо 10. 


72. Пат. 77854 ПА, МПК" АбІЕ5/14, А43В13/38. ЛІКУВАЛЬНО- 
ОРТОПЕДИЧНА УСТІЛКА / В.С. Маєвський, О. Ю. Калінін, Х. М. Ві- 
щенко та ін. Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - Ме а 200502644; заявл. 23.03.05; опубл. 15.01.07, 
Бюл, Хо І. 


73. Пат. 77892 СА, МПК? АбІЕЗ/О01, АбІ1ЕЗ/04. СПОСІБ ВИГО- 
ТОВЛЕННЯ ОРТЕЗА НА НИЖНЮ КІНЦІВКУ / В. В. Півоваров, 
П.О. Баєв, Х. М. Віщенко та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності (ПА). - Ме а 200507226; заявл. 20.07.05; 
опубл. 15.01.07, Бюл. Хо 1. 


74. Пат. 79180 СА, МПК" АбІКО/00. ШАРНІР ДЛЯ ОРТОПЕ- 
ДИЧНИХ АПАРАТІВ / Л. Є. Ватолінський, В. В. Бублій, П. О. Баєв та ін.; 
Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності 
(ОА). - Хе а 200506768; заявл. 11.07.05; опубл. 25.05.07, Бюл. Ме 7. 


75. Пат. 79334 ПА, МПК" АбІЕ2/76, Аб1Е5/01. ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ВИМІРЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ / Х.М. Віщенко, Т. А. Мі- 
коткіна, В. В. Півоваров та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності (ОА). - Хо а 200505671; заявл. 13.06.05; 
опубл. 11.06.07, Бюл. Хо 8. 


76. Пат. 79359 ПА, МПК" АбІЕЗ/01, Аб61В17/56. ОРТЕЗ НА ВСЮ 
НОГУ / Х.М. Віщенко, П. О. Баєв, В. В. Півоваров та ін. Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (МА). - 
Ме а 200508925; заявл. 20.09.05; опубл. 11.06.07, Бюл. Ме 8. 
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77. Пат. 79555 ПА, МПК" АбІКО/00. СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ 
НАВАНТАЖЕННЯ НА ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХНЯХ ПРОТЕЗНО- 
ОРТОПЕДИЧНОГО ВИРОБУ / Є.І. Чернов, І. Л. Солнцева, 
1. О, Хмелевська та ін, Укр. НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (А). - Хо а 200509917; заявл. 21.10.05; опубл. 
25.06.07, Бюл. Ме 9. 


78. Пат. 80620 СА, МПК? АбІВІТ/00, АбІК2/32. ОРТЕЗ НА 
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ / В. В. Півоваров, П. О. Баєв, 
М. В. Зайцев та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування та віднов- 
лення працездатності (ОА). - Ме а200512607; заявл. 26.12.05; опубл. 
10.10.07, Бюл, Мо 16, 


79. Пат. 81187 СА, МПК" АбІЕЗ/О1, АбІЕЗ/24. ОРТЕЗ НА 
КОЛІННИЙ СУГЛОБ /л. Д. Салєєва, В. С. Маєвський, Р. В. Андрухова 
та їн, Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ЮА). - Хо а 200605551; заявл. 22.05.06; опубл. 10.12.07, 
Бюл, Мо 20. 


80. Пат. 81315 ПА, МПК" А63В 23/04, АбІК 5/00. ПРИСТРІЙ 
ДЛЯ РОЗРОБКИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА / О. М. Зві- 
ряка, І. А. Лазарев; Ін-т травматології та ортопедії АМН України (А). - 
Ме а200510950; заявл. 21.11.05; опубл. 25.12.07, Бюл. Ме 21. 


81. Пат. 81826 СА, МПК'АбІЕЗ/00. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОР- 
МУВАННЯ  УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНОГО СТЕРЕОТИПУ ПРИ 
КОРЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ТА 
ПІДЛІТКІВ / В. В. Герасименко, А. С. Григор'єв; Вінниц. нац. мед. ун-т 
їм. М. І. Пирогова (ОА). - Ме а200601595; заявл. 16.02.06; опубл. 11.02.08, 
Бюл. Мо 3. 


82. Пат. 82298 СА, МПК" Аб1К2/64. КОЛІННИЙ ШАРНІР ДЛЯ 
ОРТОПЕДИЧНИХ АПАРАТІВ / Х. М. Віщенко, Л. Є. Ватолінський, 
П. О. Баєв та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - Хо а 200700094; заявл. 03.01.07; опубл. 25.03.08, 
Бюл. Мо 6. 
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83. Пат. 82776 СА, МПК" АбІЕЗ/01, Аб63В23/04. АПАРАТ ДЛЯ 
ХОДЬБИ ТА СТОЯННЯ / В. В. Бублій, Л. Є. Ватолінський, Л. Г. Ще- 
тиніна та ін. Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ОА). - Хо а 200610144; заявл. 22.09.06; опубл. 12.05.08, 
Бюл. Мо 9. 


84. Пат. 84198 СА, МПК" А43817/00. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ОРТОПЕДИЧНИХ УСТІЛОК / А. Д. Салєєва, Є. І. Чернов, Є. К. Гришко 
та їн; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - М» а 200611183; заявл. 23.10.06; опубл. 25.09.08, 
Бюл. Хо 18. 


85. Пат. 85525 ПА, МПК" АбІЕЗ/04. ОРТЕЗ НА НИЖНЮ 
КІНЦІВКУ / В. В. Півоваров, П. О. Баєв, Р. В. Андрухова та ін.; Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОА). - 
Ме а 200710137; заявл. 11.09.07; опубл. 26.01.09, Бюл. Ме 2. 


86. Пат. 85954 ПА, МПК? Аб1В5/103. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГО- 
ТОВЛЕННЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ / Х. М. Віщен- 
ко, В.В. Півоваров, П. О. Баєв та ін. Укр. НДІ протезування, про- 
тезобудування та відновлення працездатності (ОА). - Хо а 200708336; 
заявл, 20.07.07; опубл. 10.03.09, Бюл. Ме 5. 


87. Пат. 85967 СА, МПК" Аб1К2/50. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ЗАГОТОВОК ДЛЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ / 
А. Д. Салєєва, І. О. Хмелевська, Є. К. Гришко та ін. Укр. НДІ протезу- 
вання, протезобудування та відновлення працездатності (ОД). - 
ХМ» а 200710166; заявл. 11.09.07; опубл. 10.03.09, Бюл. Мо 5. 


88. Пат. 87226 ПА, МПК" АбІЕЗ/01. КОЛІННИЙ ШАРНІР ДЛЯ 
ОРТЕЗІВ НА НИЖНЮ КІНЦІВКУ / В. В. Бублій, Л. Г. Щетиніна, 
П. О. Баєв та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - М» а 200712482; заявл. 03.12.07; опубл. 25.06.09, 
Бюл. Мо 12. 
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89. Пат. 88428 ПА, МПК? АбІК2/60, АбІЕЗ/04. СПОСІБ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ НА 
СТОПУ / Л. Є. Ватолінський, І. Л. Солнцева, Є. К. Гришко та ін.; Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ПА). - 
ХМ» а 200815176; заявл. 29.12.08; опубл. 12.10.09, Бюл. Мо 19. 


90. Пат. 88937 СА, МПК? АбІЕ 5/01. ТАЗОСТЕГНОВИЙ ОРТЕЗ 
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ СТЕГНА / В. В. Чу- 
гунов (КО); ЗАО НИЦ "Огоньок" (ВІ). - Хе а 200805310; заявл. 23.04.08; 
опубл, 11.01.10, Бюл. Хо 1. 


91. Пат. 89133 СА, МПК? АбІЕ5/01. ТАЗОСТЕГНОВИЙ ШАРНІР 
ЇХ. М. Віщенко, П. О. Баєв, В. В. Півоваров та ін.; Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (ЩА). - Хе а 200809650; 
заявл. 23.07.08; опубл. 25.12.09, Бюл. Ме 24. 


92. Пат. 89278 СА, МПК? АбІЕ 5/01. ТАЗОСТЕГНОВИЙ ОРТЕЗ 
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ СТЕГНА / В. В. Чу- 
гунов (ВО); ЗАО НИЦ, "Огоньок" (КП). - Хо а200805310; заявл. 23.04.08; 
опубл. 11.01.10, Бюл. Хо 1. 


93. Пат. 89595 СА, МПК! А43В17/00, А43В7/00, Аб1Е5/14. СПО- 
СІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРТОПЕДИЧНИХ УСТІЛОК / Л. Є. Ва- 
толінський, І. Л. Солнцева, І. О. Хмелевська та ін.; Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (ЩА). - Ме а 200814912; 
заявл. 24.12.08; опубл. 10.02.10, Бюл. Ме 3. 


94. Пат. 89922 ПА, МПК" АбІЕЗ/01. ТАЗОСТЕГНОВИЙ ШАР- 
НІР / Х.М. Віщенко, П. О. Баєв, В. В. Півоваров та ін. Укр. НДІ про- 
тезування, протезобудування та відновлення працездатності (ПА). - 
М» а 200903235; заявл. 06.04.08; опубл. 10.03.10, Бюл. Мо 5. 


95. Пат. 90067 СА, МПК? АбІ1Е5/01. ТАЗОСТЕГНОВИЙ ШАРНІР 
ЇХ. М. Віщенко, В. В. Півоваров, П. О. Баєв та ін.; Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (А). - Ме а 200903839; 
заявл. 21.04.09; опубл. 25.03.10, Бюл. Ме 6. 
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96. Пат. 90615 СА, МПК? АбІК/О0, АбІЕЗ/00. ОРТЕЗ НА 
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ / І. Л. Солнцева, Л. Є. Ватолінський, 
П. О. Баєв та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - М» а 200901693; заявл. 26.02.09; опубл. 11.05.10, 
Бюл. М 9. 


97, Пат. 90817 СА, МПК? А61Е2/00. ОРТОПЕДИЧНИЙ ШАРНІР / 
О.О. Сазанов, О. Г. Скрипка, О. М. Литвиненко та ін. Укр. НДІ про- 
тезування, протезобудування та відновлення працездатності (ПА). - 
М» а 200902878; заявл. 27.03.09; опубл. 25.05.10, Бюл. Ме 10. 


98. Пат. 91261 СА, МПК" Аб1С5/00. ОРТЕЗ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ 
ДЕФОРМАЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ / А. Д. Салєєва, 
1. Л. Солнцева, Є. К.Гришко та ін. Укр. НДІ протезування, протезо- 
будування та відновлення працездатності (А). - Хо а 200810838; заявл. 
02.09.08; опубл. 12.07.10, Бюл. Хо 13. 


99. Пат. 91316 ПА, МПК' АбІК2/60, СФ8І,63/00. СПОСІБ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ШАРНІРІВ ДЛЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ 
ВИРОБІВ / І. Л. Солнцева, Л. О. Бєлєвцова, Є. К. Гришко та ін.; Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОД). - 
Ме а20091 1302; заявл. 06.11.09; опубл. 12.07.10, Бюл. Хо 13. 


100. Пат. 92237 СА, МПК? АбІЕБ5/04. ОРТЕЗ НА НИЖНЮ КІН- 
ЦІВКУ / В.В. Бублій, П. О. Баєв, Л. Г. Щетиніна та ін. Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОД). - 
Ме а 200900109; заявл. 05.01.09; опубл. 11.10.10, Бюл. Ме 19. 


101. Пат. 92939 ПА, МПК" АбІЕ 5/00. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 
ВІДБИТКІВ СТОПИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ОРТОПЕДИЧНИХ УСТІЛОК ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙ- 
СНЕННЯ / Т. К. Афоніна; Афоніна Тетяна Костянтинівна (ПА). - 
3» а200813223, заявл. 14.11.08, опубл. 27.12.10, Бюл. Мо36. 
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102. Пат. С2 2324459 ВО, МПК" АбІЕЗ/00. КОРСЕТ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА ТАЗОБЕДРЕННЬІХ СУСТАВОВ /В.А. Гоги- 
чаєв; Гогичаєв Виктор Афанасьевич (БЮ). - Хе 2005132645/14; заявл. 
24.10.05; опубл. 20.05. 08, Бюл. Ме 14. 


103. Пат. С2 2329012 ВО, МПК" АБІК2/68, АбІК2/64.  ОРТО- 
ПЕДИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО С ФИКСИРУ- 
ЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ / К. Лидольт, М. Шиллинг (ДЕ); Отто Бок 
хелткозр гмбх (РЕ). - Хо 2004107264/14; заявл. 11.03.04; опубл. 20.07.08, 
Бюл, Хо 20. 


104. Пат. С2 2329013 ВЮ, МПК" АбІКО/68, Аб1К2/64. ОРТО- 
ПЕДИЧЕСКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО С ФИКСИРУ- 
рС6)1107170 УСТРОЙСТВОМ / К. Лидольт, М. Шиллинг (ОЕ); Отто бок 
хелткор гмбх (ДЕ). - Хо 2004107265/14; заявл. 11.03. 04; опубл. 20.07.08, 
Бюл, 20, 


105. Пат. С2 2341234 ВО, МПК" А6І1Е5/14. КОРРЕКТОР 
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЬП / М. В. Паршиков, Ю. В. Тареев, 
А. В. Попов, Т. Г. Кузбашева; Мед. фирма "ПАРИЗО" (КО). - 
Хе 2004132081/14; заявл. 04.11.04; опубл. 20.12.08, Бюл. Ме 35. 


106. Пат. СІ 2344793 ВІ, МПК" Аб1Е5/14, АбІВ5/103. УСТРОЙ- 
СТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
СТОПЬІШ / А. Г. Егоров; 4 Егоров Алексей  Георгиевич (БО). - 
Ме 2007130381/14; заявл. 08.08.07; опубл. 27.01.09, Бюл. Ме 3. 


107. Пат. С2 2372057 ВОЮ, МПК" АбІЕЗ/00, АбІНЗ/00. ОРТОПЕ- 
ДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО / С. А. Дерябин; Дерябин Сергей Ана- 
тольевич (КО). - Ме 2007102402/14; заявл. 22.01.07; опубл. 10.11. 09, 
Бюл. Мо 31. 


108. Пат. С2 2380062 ВО, МПК? АбІБЗ/02. ОРТЕЗ /Х. Вагнер, 
К. Лидольт, М. Фолльбрехт (ДЕ); Отто Бок хелткор ип гмбх унд ко. кг 
(ДЕ).- Ме 2008115968/14; заявл. 22.04.08; опубл. 27.01.10, Бюл. Хо 3. 
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109. Пат. СІ 2384310 ВО, МПК? АбІЕЗ/00, Аб1Е5/01. ГОЛЕНО- 
СТОП / Н. П. Дядченко; Дядченко Николай Петрович (В). - 
Ж» 2008135492/14; заявл. 01.09.08; опубл. 20.03.10, Бюл. Хо 8. 


110. Пат. СІ 2388435 ВО, МПК" АбІЕЗ/01, АБІЕЗ/00. АППАРАТ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ  /В. Й. Новиков, 
В. С. Ашмарин, О. А. Малахов; ООО "Протезно-ортопед. МІ "ОРТЕЗ" 
(КО).-Ме 2008111583/14; заявл. 27.03.08; опубл. 10.05.10, Бюл. Ме 13. 


111. Пат. СІ 2390319 ВО, МПК" АбІЕЗ/01. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВАЛЬГУСНО-ВАРУСНОЙ ДЕФОР- 
МАЦИИ НА УРОВНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА / А. П. Скворцов, 
Л. Н. Бизясва, М. Р. Гильмутдинов, Д. В. Коблов, В. ИЙ. Айдаров; ГОУ 
"НИЙЦ Татарстана "Восстанов. травматология и ортопедия" (КО). - 
Хо 2008152458/14; заявл. 29.12. 08; опубл. 27.05.10, Бюл. М» 15. 


112. Пат. СІ 2391945 ВО, МПК? Аб1Е5/01. ОТВОДЯЩАЯ ШИНА 
І М. В. Власов, Й. В. Мусихина; ФГУ "Нижегор. НИЙ травматологий и 
ортопедий  Федер. агентства по вьтокотехнол. мед. помощи" (В.О). - 
М» 2009106352/14; заявл. 24.02.09; опубл. 20.06.10, Бюл. Хо 17. 


113. Пат. СІ 2396926 ВО, МПК АбІЕЗ/14, В82В3/00. ВКЛАД- 
НАЯ РАЗГРУЖАЮЩАЯ СТЕЛЬКА С БИОЦИДНЬІЮМ ЗФФЕКТОМ / 
С. Ю. Киселев, М. В. Киселева, В, Д, Баранов, В. С. Белгородекий; ГОУ 
вьісш. проф. образования МГУ дизайна и технологий (МГУДТ) (КО), ЗАО 
"Центр новьїх технологий и бизнеса" (ЦНТБ) (ВО). - Ме 2008147072/14; 
заявл. 01.12. 08; опубл. 20.08.10, Бюл. Хо 23. 


114. Пат. СІ 2398552 ВО, МПК АбІЕЗ/01. ФУНКЦИО- 
НАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЬІВИХА 
БЕДРА / П. С. Андреев, А. П. Скворцов, Л. Н. Бизяева; Гос. учреждениє 
"НИЙЦ Татарстана "Восстанов. травматология и ортопедия" (ЕП). - 
М» 2009119139/14; заявл. 20.05.09; опубл. 10.09.10, Бюл. Ме 25. 
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115. Пат. С2 2406467 ВО. МПК" Аб1К2/50, Аб1К2/64, Аб1Е2/68. 
ШАРНИРНОЕ УСТРОЙСТВО / Р. Аубергер (АТ); Отто Бок хелекеа 
айпи гмбх знд ко.кг (ДЕ). - Ме 2008139211/14; заявл. 15.03.07; опубл. 
20.12.10, Бюл. Хо 35. 


116. Пат. СІ 2407488 ВОЮ, МПК? АбІЕЗ/00. ШИНА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЬКІВИХА  БЕДРА / М. М. Камоско, 
С.Ю. Волошин, Т.В. Баскаєва; ФГУ "НИЙ дет. ортопед. ин-т 
им. Г. И. Турнера Федер. агентства по вьсокотехнол. мед. помощи" (В). 
- М» 2009125264/14; заявл. 01.07.09; опубл. 27.12.10, Бюл. М» 36. 


117. Пат. СІ 2407489 ВО, МПК? АбІЕБ5/14, А43В17/00, 
АА3ВІ7Л4, А43ВІ716. УЗЕЛ ОСНОВНОЙ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ДЕТ- 
СКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ / С. Ю. Киселев, М. В. Ки- 
селева, Д. В. Цельх, В. А. Черкезов; ГОУ вьгш. проф. образования МГУ 
дизайна и технологий (МГУДТ) (БО), ООО "Фортис" (КО). - 
М» 2009120095/14; заявл. 27.05. 09; опубл. 27.12.10, Бюл. Хо 36. 


118. Пат. СІ 2411005 | ВО, МПК" АбІВЗ5/22. ВСПОМОГА- 
ТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ / Й. Осима, К. Мията, 
К. Танака (Р); Омрон холткза ко., лтд. (Р). - Хо 2009120028/14; заявл. 
03.10.07; опубл. 10.02.11, Бюл. Мо 4. 


119. Пат. С2 2413499 ВО, МПК" АбІНЗ/00. УСТРОЙСТВО, 
ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ ХОДЬБУ /Й. Ашихара, Х. Кюдох (УР); Хонда мотор 
ко., лтд. (ТР). - Ме 2009102862/14; заявл. 13.07. 07; опубл. 10.03.11, 
Бюл. Мо 7. 


120. Пат. С2 2414207 ВО, МПК? АбІНЗ/00. УСТРОЙСТВО, 
ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ ХОДЬБУ / Х. Кюдох, Й. Йкеуси (Р); Хонда мотор 
ко., лтд. (ЇР).- Ме 2009102864/14; заявл. 13.07.2007; опубл. 20.03 11, Бюл. 
мо 8. 


121. Пат. СІ 2414831 ВО, МПК! А43ВІ7/00. ВКЛАДНАЯ 
СТЕЛЬКА ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ / 
П. Е. Кеда, С. Ю. Киселев, М.В. Киселева; ГОУ вьюсш. проф. образования 
МГУ дизайна и технологий (МГУДТ) (ВО), ООО "ТЕМП" (ВО). - 
М» 2010114999/12; заявл. 15.04.10; опубл. 27.03.11, Бюл. Мо 9. 


23 


4 СИСТЕМИ ОРТЕЗІВ НА ВЕРХНІ КІНЦІВКИ 


122. Пат. 79420 А, МПК" АбІЕЗ/00. ОРТЕЗ НА ВЕРХНЮ 
КІНЦІВКУ / А. Д. Салєєва, І. О. Хмелевська, Є. І. Чернов та ін.; Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОД). - 
М» а 20051052; заявл. 07.11.05; опубл. 11.06.07, Бюл. Мо 8. 


123. Пат. 79884 СА, МПК" Аб1Е5/01. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ОРТЕЗА НА ВЕРХНЮ КІНЦІВКУ / Л.Д. Салєєва, І.О. Хмелевська, 
Є.І. Чернов та ін, Укр. НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (А). - Хо а 200510461; заявл. 07.11.05; опубл. 
25.07.07, Бюл. Ме 11. 


124. | Пат. 80421 СА, МПК" АбТЕЗ/01. СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ 
ФУНКЦІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ / В. Г. Петров, І.М. Чернишова, 
Х. М. Віщенко та ін. Укр. НДІ протезування, 0 протезобудування та 
відновлення працездатності (ПА). - Ме 20041008218; заявл. 09.12.04; опубл. 
25.09.07, Бюл. Ме 15. 


125. Пат. 86518 СА, МПК" АбІЕБ/01. ОРТЕЗ НА ВЕРХНЮ КІН- 
ЦІВКУ / А. А. Гоготов, Є. А. Яровий, О. О. Сазанов та ін. Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ЮА). - 
Ме а 200710625; заявл. 25.09.07; опубл. 27.04.09, Бюл. Ме 8. 


126. Пат. СІ 2352298 ВІ, МПК' АбІК2/78. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ИЗДЕЛИЕ / Д. Ю. Шапорев, А. А.Вакулин, А. В.Смирнов, М. В. Чураков; 
Шапорев Денис Юрьевич, Вакулин Андрей Анатольевич, Смирнов Андрей 
Вячеславович, Чураков Максим Вячеславович (КУ). - Хе 2007137887/14; 
заявл. 12.10.07; опубл. 20.04.09, Бюл. Ме 11. 


127. Пат. С2 2352299 ВО, МПК? АбІЕЗ/00, АбІКЗ/01. ОРТО- 
ПЕДИЧЕСКИЙ АППАРАТ НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ / 
В. И. Новиков, В. С. Ашмарин, В. Ю. Назаров; ООО "ПРОП МП "ОРТЕЗ" 
(КО).-Х» 2007119959/14; заявл. 30.05.07; опубл. 20.04.09, Бюл. Хо 11. 
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5 СИСТЕМИ ОРТЕЗІВ НА ХРЕБЕТ 


128. Пат. 74497 БА, МПК" АбІЕ 5/02. ОРТОПЕДИЧНИЙ КОР- 
СЕТ / О. М. Барановський, М. О. Борисов; ТОВ протезно-ортопед. 
підприємство "Біотехніка" (СА). - Хо 20040604797; заявл. 18.06.04; опубл. 
15.12.05, Бюл. М» 12. 


129. Пат. 89071 БА, МПК'АБІЕ 5/02. ОРТОПЕДИЧНИЙ КОР- 
СЕТ / І. В. Проданчук, Г. Г. Білоусова, О. В. Хонда; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну (ПА); Проданчук Ірина Вікторівна (ОА). - 
М» а 200708682; заявл. 27.07.07; опубл. 10.02.09, Бюл. Мо 3. 


130. Пат. 90508 БА, МПК? АбІС5/00,  В29С39/10, В29С33/56. 
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРТЕЗУ ДЛЯ СИДІННЯ / А. Д. Салєєва, 
Є. І. Чернов, Є. К. Гришко та ін. Укр. НДІ протезування, протезо- 
будування та відновлення працездатності (ДА). - Хо а 200711469; заявл. 
16.10.07; опубл. 11.05.10, Бюл. Мо 9. 


131. Пат. 92289 СА, МПК? АбІЕЗ/О00. КОРСЕТ / А. Д. Салєєва, 
Х. М. Віщенко, П. О. Баєв та ін.; Укр. НДІ протезування, протезобу дування 
та відновлення працездатності (ПА). - Ме а 200911247; заявл. 05.11.09; 
опубл. 11.10.10, Бюл, Хо 19. 


132. Пат. СІ 2317800 ВО, МПК" АбІЕЗ/02. КОРСЕТ КОРРЕ- 
ГИРУЮЩИЙ / С. В. Василевич, Я. Б. Гольдберг; Василевич Сергей 
Викторович, Гольдберг Яков Борисович (КУ). - Хе 2006122455/14; заявл. 
19.06.06; опубл. 27.02.08, Бюл. Ме 6. 


133. Пат. С2 2329778 ВІ, МПК" АбІЕЗ/00, АбІВ5/11, А63В23/02. 
ТРЕНАЖЕР-КОРРЕКТОР ОСАНКИ /Я. Б. Гольдберг, С. В. Василе- 
вич; Гольдберг Яков Борисович, Василевич Сергей Викторович (КП). - 
М» 2006138904/14; заявл. 30.10.06; опубл. 27.07.08, Бюл. Хо 21. 


134. Пат. СІ 2346671 ВО, МПК АбІЕ5/01. КОРРЕКТОР 
ФУНКЦИОНАЛЬНЬХ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ / Г. В. Егоркин, 
Н. С. Стрелков; 4 Егоркин Геннадий Васильевич, Стрелков Николай 
Сергеевич (ВО). - Ме 2007142781/14; заявл. 19.11.07; опубл. 20.02.09, 
Бюл, Хо 5. 
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6 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ БІОМЕХАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІНВАЛІДІВ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 


135. Пат. 42127 ПА, МПК" СОІВ9/10, АбІК2/60. ПОЛІЦЕНТ- 
РИЧНИЙ ГОНІОМЕТР / В.С. Качер, М. Т. Ковалько, Л. К. Роман та ін.; 
НДІ з проблем соціал. захисту населення (ОА). - Ме 99042321; заявл. 
24.04.99; опубл. 17.03.03, Бюл. Хо 3. 


136. Пат. 54139 ПА, МПК' АбІВ5/1103. ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ І ОПОРОЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ / А. Д. Сале- 
єва, В. С. Качер, О. В. Гадяцький та ін. Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (ОА). - Ме 2002054224; 
заявл. 23.05.02; опубл. 15.09.04, Бюл. Ме 9. 


137. Пат. 59930 СА, МПК" А61В5/103. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ПОСТАВИ ТА СКРИВЛЕНЬ ХРЕБТА ЛЮДИНИ / А. Д. Салєєва, 
В. С. Качер, О. В. Гадяцький та ін. Укр. НДІ протезування, протезо- 
будування та відновлення працездатності (ПА). - М» 2002129783; заявл. 
06.12.02; опубл. 15.11.04, Бюл. Хо 11. 


138. Пат. 75430 ПА, МПК" АбІВ5/103, АбІК2/76. СПОСІБ 
КОНТРОЛЮ СХЕМИ ПОБУДОВИ ПРОТЕЗА / А.Д. Салєєва, 
М. Т. Ковалько, В. С. Качер та ін. Укр. НДІ протезування, протезо- 
будування та відновлення працездатності (ПА). - Ме 2004021059; заявл. 
13.02.04; опубл. 17.04.06, Бюл. Ме 4. 


139. Пат. 76198 СА, МПК" Аб1В5/103. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ 
СКРИВЛЕНЬ ХРЕБТА / А. Д. Салєєва, М. Т. Ковалько, В. С. Качер та 
ін; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення пра- 
цездатності (ОА). - Ме 20040402782; заявл. 15.04.04; опубл. 17.07.06, 
Бюл. Хе 7. 


140. Пат. 78439 СА, МПК" Аб1В5/103. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІН- 
КИ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХОДЬБИ ЛЮДИНИ / 
А. Д. Салєєва, В. С. Качер, М. Т. Ковалько та ін.; Укр. НДІ протезування, 
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протезобудування та відновлення працездатності (ПА). - Ме а 200509249; 
заявл. 03.10.05; опубл. 15.03.07, Бюл. Ме 3. 


141. Пат. 79679 СА, МПК" АбІЕ5/01. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЛАН- 
ТОГРАФІЇ / В. С. Маєвський, Р. В. Андрухова, Ю. І. Неділько; Укр. НДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності (ОД). - 
Хе а 200508512; заявл. 02.09.05; опубл. 10.07.07, Бюл. Ме 10. 


142. Пат. 83319 СА, МПК? АбІВЗ/103, АбІВЗ/107,  АбІЕЗ/14. 
СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДЕФОРМАЦІЙ СТОПИ / А. Д. Салєєва, 
В. С. Качер, О. В. Гадяцький та ін. Укр. НДІ протезування, 0 протезо- 
будування та відновлення працездатності (ПА). - Хо а 20070481 1; заявл. 
28.04.07; опубл. 25.06.08, Бюл. Хо 12. 


143. Пат. 86171 СА, МПК! Аб1В5/103. СПОСІБ ОЦІНКИ ФУНК- 
ЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТУЧНИХ СТОП / А. Д. Са- 
лєєва, М.Т.Ковалько, В. С. Качер та ін, Укр. НДІ протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності (0 Л). - Ме а 200802796; 
заявл. 03.03.08; опубл. 25.03.09, Бюл. Ме 6. 


144. Пат. 90623 СА, МПК! Аб1В5/03. СТЕНД ДЛЯ ОЦІНКИ 
ФУНКЦІЙ КОЛІННИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТЕЗІВ / А. Д. Салєєва, 
В. С. Качер, Ю. М. Задерей та ін, Укр. НДІ протезування, протезо- 
будування та відновлення працездатності (А). - Хо а 200903232; заявл. 
06.04.09; опубл. 11.05.10, Бюл. Мо 9. 


145. Пат. 90629 СА, МПК? АбІВ5/103. СТЕНД ДЛЯ ОЦІНКИ 
ФУНКЦІЙ ШТУЧНИХ СТОП ПРОТЕЗІВ / А. Д. Салєєва, В. С. Качер, 
Ю. М. Задерей та ін. Укр. НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (ПА). -- Хо а 20090413 1; заявл. 27.04.09; опубл. 
11.05.10, Бюл, Ме 9. 


146. Пат. 90818 СА, МПК? А61В5/103. СПОСІБ ОЦІНКИ ФУНК- 
ЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІННИХ МЕХАНІЗМІВ / 
А. Д. Салєєва, В. С. Качер, Ю. М. Задерей та ін.; Укр. НДІ протезування, 
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протезобудування та відновлення працездатності (ЩА). - Хо а 200903272; 
заявл. 06.04.09; опубл. 25.05.10, Бюл. Ме 10. 


147. Пат. С2 2357705 ВІ, МПК" АбІЕЗ/00, АбІВЗ/01. СПОСОБ 
ОЦЕНКИ ЗФФЕКТИВНОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИЙ 
СТОПЬІ / ОО. Н. Будадин, В. И. Дьяченко, В. И. Карзов, Е. Ф. Ива- 
нушкин; Будадин Олег Николаевич, Дьяченко Валерий Иванович, Карзов 
Владимир  Исаєвич,  ЙИванушкин Евгений Федорович (КО). - 
Ме 2007111135/14; заявл. 27.03.07; опубл. 10.06.09, Бюл. Ме 16. 


148. Пат. СІ 2405430 ВО, МПК" АбІВ5/11. СПОСОБ ОЦЕНКИ 
ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ / Н. Г. Коно- 
валова, М. А. Леонтьев, Д. М. Иванчин; ФГУ "Новокузнед. МИЦМСЗИиРИ 
Федер. мед.-биолог. агентства" (ФГУ ННІИЦ МСО и РИ ФМБА России) 
(КО). - Ме 2009123983/14; заявл. 23.06.09; опубл. 10.12.10, Бюл. Мо 34. 


149. Пат. СІ 2406437 ВО, МПК' АбІВ5/103.  БИОМЕ- 
ХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЬ  ДВИЖЕНИЙ КАК ЧИСЛЕННАЯ 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЬХ С 
ДВИГАТЕЛЬНЬІМИ НАРУШЕНИЯМИ / А. А. Фролов, Е. В. Би- 
рюкова; Фролов Александр Алексеевич, Бирюкова Елена Владимировна 
(КО). -  Ме2009112684/14; заявл. 06.04. 09; опубл. 20.12.10, Бюл. Хо 35. 


7 МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 


150. Пат. 75732 ША, МПК" Аб1ВІ7/3209, АбІВб/02, Аб1ВІ17/04, 
Аб61В17/68. СПОСІБ УСУНЕННЯ ЗАСТАРІЛОГО ЗОВНІШНЬОГО 
ПІДВИВИХУ СТОПИ / В.Б. Погребняк, В. О. Кузін, О. Ю. Калінін та 
їн; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення праце- 
здатності (ПА). - Ме 20040503386; заявл. 06.05.04; опубл. 15.05.06, 
Бюл. Мо 5. 
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151. Пат. 77798 ПА, МПК" АбІВ 17/56. СПОСІБ АМПУТАЦІЇ 
ГОМІЛКИ / Д. Л. Поміщик, А. П. Лябах, О. Е. Міхневич; Ін-т травма- 
тології та ортопедії АМН України (ПА). - Хе 20041109651; заявл. 
24.11.04; опубл. 15.01.07, Бюл.Мо І. 


152. Пат. 78759 ПА, МПК" АбІКЗІ/6, ААЗВТ/00, Аб1К31/385, 
Аб1К33/18, АбІРЗ1/04. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНД- 
РОМОМ «ДІАБЕТИЧНА СТОПА» / Р. В. Андрухова, І. С. Дондорева, 
Л.О. Белєвцова та ін. Укр. НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (0). - Хо 20040907589; заявл. 17.09.04; опубл. 
25.04.07, Бюл, Ме 5. 


153. Пат. 79612 СА, МПК" АбІВ 17/56. СПОСІБ АМПУТАЦІЇ 
ГОМІЛКИ / Д. Л. Поміщик, А. П. Лябах, О. Е. Міхневич; Ін-т трав- 
матології та ортопедії АМН України (ОА). - Хо» 20041109650; заявл. 
24.11.04; опубл. 10.07.07, Бюл. М» 10. 


154. Пат. 79620 СА, МПК? АбІВ 17/56. СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ РОЗПЛАСТАНОСТІ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ СТО- 
ПИ З ВАЛЬГУСНИМ ВІДХИЛЕННЯМ ПЕРШОГО ПАЛЬЦЯ / 
О. Е. Міхневич, А. П. Лябах, Д. Л. Поміщик та ін. ; Ін-т травматології та 
ортопедії АМН України (ПА). - Ме а 200500890; заявл. 01.02.05; опубл. 
10.07.07, Бюл. Х» 10. 


155. Пат. 80049 ПА, МПК" АбІН 1/02, Аб3В 69/00, Аб3В 69/06. 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ / 
В.Г. Пащенко, П. В. Ярошенко, Г. В. Степанова та ін. Пащенко 
Віктор Гаврилович (ПА). - Ме а 200511642; заявл. 07.12.05; опубл. 
11.06.07, Бюл. Мо 8. 


156. Пат. 81503 ПА, МПК" АбІЕЗ/14, АбІКЕЗ/37. СПОСІБ 
ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ /Р.В. Андрухова, М. В. Зайцев, 
Ю. І. Неділько; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - Хе а 200512606; заявл. 26.12.05; опубл. 10.01.08, 
Бюл. Мо 1. 


29 


157. Пат. 82020 СА, МПК" АбІВ 17/56, АбІМ 25/00, АбІХ 5/00, 
А61мХ 5/067. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОМІЄЛІТУ НИЖНІХ 
КІНЦІВОК / В. Ї. Пантьо, В. М. Шимон, Р. М. Сливка, С. А. Рубцов; 
Ужгород, Нац. ун-т (ПА). - Ме а200612799; заявл. 04.12.06; опубл. 15.03.07, 
Бюл, Мо 3. 


158. Пат. 82761 ПА, МПК" АбІН 1/00, АБІН 1/02, Аб3В 21/06, 
Аб63В 23/00. ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ 
НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ / В. І. Мудрік, В. П. Мурза, 
С. М. Канішевський, І. І. Петрушевський; Петрушевський Іван Іванович 
(ОА). - Ме а0060854 1; заявл. 31.07.06; опубл. 11.02.08, Бюл. Ме 3. 


159. Пат. 83260 СА, МПК" АбІН 1/02, АбБІЕ 5/02, АБІН 1/00, Аб63В 
23/00. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ДІТЕЙ З 
ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ / Г. М. Розорінов, І. І. Петрушевський, 
В. П., Мурза, В.І. Мудрік;  Петрушевський Іван Іванович (ОА). - 
Хо а200605340; заявл. 16.05.06; опубл. 10.10.07, Бюл. Ме 16. 


160. Пат. 85330 СА, МПК? АбІВ 17/56, АбІМ 5/067, АбІМ 5/08. 
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОМІЄЛІТУ НИЖНІХ КІНЦІВОК З 
ВИКОРИСТАННЯМ  ЗАКРИТОЇ ТРАНСКУТАННОЇ СЕКВЕСТ- 
РЕКТОМІЇ / В.І. Пантьо, В. М. Шимон, Р. М. Сливка, С. А. Рубцов; 
Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т (ОА). - Хо а 200712727; заявл. 16.11.07; 
опубл. 12.01.09, Бюл. Хо 1. 


161. Пат. 86320 СА, МПК" АбІН 23/00, АбІН 1/00. ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ 
ПОРУШЕНЬ ВІЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НИЖНІХ КІНЦІВОК ОПОРНО- 
РУХОВОГО АПАРАТУ / О. Д. Желєзний; Житомир. держ. технол. 
ун-т (ЮА). - Ме а200713793; заявл.10.12.07; опубл. 10.03.09, Бюл. Хо 5. 


162. Пат. 86674 ПА, МПК'АбІК 5/00, АбІР 19/00. СПОСІБ 
ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ОПОРНО-РУХОВОГО 
АПАРАТА ПРИ  ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ  ЗАХВО- 
РЮВАННЯХ / Я. В. Гудим; Гудим Ярослав Володимирович (14). - 
Ж» а 200707367; заявл. 02.07.07; опубл. 12.05.09, Бюл. Мо 9. 
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163. Пат. 87072 ПА, МПК" АбІВ 17/56, АбІВ 17/60, АбІВ 17/66. 
АПАРАТ ГУЦУЛЯКА В. І. ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ДЕФОРМАЦІЙ КІСТОК 
ТА СУГЛОБІВ / В. І. Гуцуляк; Гуцуляк Віталій Іванович (ЩА). - 
М» а 200804780; заявл. 14.04.08; опубл. 10.06.09, Бюл. Ме 11. 


164. Пат. 88366 БА, МПК" АБІН 1/00, АБІН 1/02, Аб3В 21/00, 
А63В 23/00. СТИМУЛЯТОР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ / 
1, П. Малиш, В. В. Луцький, С. М. Канішевський та ін.; Петрушевський 
Іван Іванович (СА). - М» а 200712289; заявл. 06.11.07; опубл. 12.05.09, 
Бюл. Хо 9. 


165. Пат. 88937 ПА, МПК'АбІН 39/08, АбІК 5/00. СПОСІБ 
ІНТЕНСИВНОГО ПАТОГЕНЕТИЧНО ОБГРУНТОВАНОГО ЛІКУ- 
ВАННЯ ДІТЕЙ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
ПАРАЛІЧУ / Є. Л Мачерет, В. Ю. Мартинюк, В. В. Абраменко; НАЦ, мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика (ОА). - Хо 200708197; заявл. 
18.07.07; опубл. 10.12.09, Бюл. Ме 23. 


166. Пат. 90745 СА, МПК? АбІВ 17/56, АбІК 2/32. СПОСІБ 
ЛІКУВАННЯ  ЧЕРЕЗ- ТА  МІЖВЕРТЛЮЖНИХ ПЕРЕЛОМІВ 
СТЕГНА У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ / 
М.В. Полулях, С. І. Герасименко, Л. М. Юрійчук, Д. М. Полулях; ДУ 
"Ін-т травматології та ортопедії АМН України " (ПА). - Хо а 200804004; 
заявл.31.03.08; опубл. 12.10.09, Бюл. Хо 19. 


167. Пат. 94354 ПА, МПК АбІВ 17/56. СПОСІБ ОПЕ- 
РАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
ПОРЦІЇ ДОРЗАЛЬНОГО АПОНЕВРОЗУ П - У ПАЛЬЦІВ КИСТІ НА 
РІВНІ ПРОКСИМАЛЬНИХ  МІЖФАЛАНГОВИХ СУГЛОБІВ / 
В. В. Головченко; Головченко Віталій Вікторович (ОА). - Хе а 201004670; 
заявл. 20.04.10; опубл. 10.11.10, Бюл. Ме 21. 


168. Пат. СІ 2344780 ВО, МПК' АбІВІ7/56. СПОСОБ УСТ- 
РАНЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПІ - ІУ ПЯСТНО- 
ФАЛАНГОВЬХ  СОЧЛЕНЕНИЙ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ СИН- 
ДАКТИЛИЙ Ш - ТУ ПАЛЬЦЕВ С УДВОЕНИЕМ ГОЛОВКИ ШІ 
ПЯСТНОЙ КОСТИ И ТРЕХФРАГМЕНТАРНЬМ СОЧЛЕНЕНИЕМ 
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ТУ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА КИСТИ /Г. Г. Неттов, 
И. В. Цой; Гос. учреждениє "НИЙЦ Татарстана восстанов. травматология и 
ортопедия" (ВО). - Хе 2007119510/14; заявл. 15.05.07; опубл. 27.01.09, 
Бюл, Хо 3. 


169. Пат. СІ 2344782 ВО, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ХИРУР- 
ГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ У 
ВЗРОСЛЬІХ / А. Я. Шульга, Н. В. Ярьтин, В. В. Никулин, А. Г. Сарвин; 
Шульга Андрей Яковлевич, Ярьгин Николай Владимирович, Никулин 
Владимир Владимирович, Сарвин  Аркадий КГеннадьевич (КО). - 
М» 2007121211/14; заявл. 07.06.07; опубл. 27.01 09, Бюл. Мо 3. 


170. Пат. С2 2345723 ВО, МПК! АбІВІ17/56. СПОСОБ УСТ- 
РАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 
/ А.П. Поздеев, Ю. Е. Гаркавенко, А. В. Брьтов; ФГУ "Науч.-исслед. дет. 
ортопед. ин-т им. Г. И. Турнера Федер. агентства по здравоохранению и 
социал. развитию" (ВУ). - Хо 2006133582/14; заявл. 19.09.06; опубл. 
10.02.09, Бюл. Мо 4. 


171. Пат. СІ 2345727 ВО, МПК АбІВІ7/56. СПОСОБ ХИРУР- 
ГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
СТОПЬІ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЬЮМ ПАРАЛИЧОМ / 
В. А. Тупиков; Тупиков Владимир Алексеевич (КО). - Ме 2007127383/14; 
заявл. 17.07.07; опубл. 10.02.09, Бюл. Ме 4. 


172. Пат. С2 2346662 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ ЛЕЧЕ- 
НИЯ КОСОЛАПОСТИ С ВНУТРЕННЕЙ ТОРСИЕЙ КОСТЕЙ 
ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ С ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА / М. П. Конюхов, 
И. Ю. Кльгчкова, Е. В. Петрова; ФГУ " Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т 
им. Г. И. Турнера Федер. агентства по здравоохранению и социал. 
развитию" (В). - Хе 2006133580/14; заявл. 19.09.06; опубл. 20.02.09, 
Бюл. Хо 5. 


173. Пат. С2 2346663 ВО, МПК? АбІВІ7/56. СПОСОБ ОПЕ- 
РАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА 
СТОПЬТ / А. С. Баринов, В. В. Шатов, А. А. Воробьев; Гос. учреждениє 
"Волгогр. НЦ РАМН и Администрация Волгогр. обл." (ЕКО). - 
М» 2006132161/14; заявл. 06.09.06; опубл. 20.02.09, Бюл. Хо 5. 
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174. Пат. СІ 2346666 ВО, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА КРУПНЬ(Х СУСТАВОВ / 
О. В. Бейдик, К. К. Левченко, Д. А. Марков и др.; ГОУ ВПО "Сарат. ГМУ 
Росздрава" (ВО) - Ме 2007144141/14; заявл. 27.11.07; опубл. 20.02. 09, 
Бюл. Мо 4. 


175. Пат. СІ 2347540 ВО, МПК! Аб1ВІ7/56. СПОСОБ УСТ- 
РАНЕНИЯ ВАЛЬГУСНОЙ (ВАРУСНОЙ) ДЕФОРМАЦИИ БЕД- 
РЕННОЙ КОСТИ / А. П. Поздеев, А. А. Поздеев, А. В. Брьтов; ФГУ 
"Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т им. Г. ИЙ. Турнера Федер. агентства по 
вьісокотехнол. мед. помощи" (В). - Хо 2007129284/14; заявл. 30.07. 07; 
опубл. 27.02. 09, Бюл. Хо 6. 


176. Пат. СІ 2349276 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ АРТ- 
РОДЕЗА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА /Г. П. Салдун, В. Г. Ботя; 
Салдун (Геннадий Павлович, Ботя Вячеслав Георгиевич (КО). - 
М» 2007128265/14; заявл. 23.07.07; опубл. 20.03.09, Бюл. Хо 8. 


177. Пат. С2 2352280 ВО, МПК"? АбІВІ7/56. ДВУХЗТАПНЬІЮЙ 
СПОСОБ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ДИАБЕТ-АССОЦИИРОВАННЬІХ ГАНГРЕ- 
НАХ / И. П. Мошуров, И. Н. Банин, М. А. Черньх; ГОУ вьшмш. проф. 
образования "Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко Федер. агентства 
по здравоохранению и социал. развитию" (ВІ) - Хе 2007120093/14; заявл. 
29.05.07; опубл. 20.04.09, Бюл. Хе 11. 


178. Пат. С2 2353318 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ ХИРУР- 
ГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТА НИЖНИХ КОНЕЧ- 
НОСТЕЙ / А. Ю. Бабкин, П.В. Елфимов, С. А. Мальцев и др.; Муницип. 
учреждениє Центр. город. больницаца Хо 23 (В). - Хо 2007101251/14; 
заявл. 11.01.07; опубл. 27.04.09, Бюл. Ме 12. 


179. Пат. СІ 2354312 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ АМПУ- 
ТАЦИЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ / 
А. Ю. Орлова, В. Б. Биличенко, А. А. Ненахов, Л. Ю. Беспоясная; Орлова 
Анжелика Юрьевна, Биличенко Вячеслав Борисович, Ненахов Алексей 
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Александрович, Беспоясная Любовь Юрьевна (КО). - Ме 2007127045/14; 
заявл. 16.07.07; опубл. 10.05.09, Бюл. Ме 13. 


180. Пат. СІ 2354314 ВО, МПК? АбІВІ7/56. СПОСОБ СТИ- 
МУЛЯЦИИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ / В. И. Шевцов, В. С. Бунов, 
Н. И. Гордиевских, Ю. А. Корабельников; ФГУ "Рос. науч. центр 
"Восстанов. травматология и ортопедия" им. акад. Г. А. Илизарова Федер. 
агентства по вьсокотехнол. мед. помощи" (В). - Хе 2007136427/14; заявл. 
01.10.07; опубл. 10.05.09, Бюл. Хо 13. 


181. Пат. С2 2355337 ВО, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЕННОЙ ДЕФОРМАЦИЙИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
БЕДРА / В. И. Шевцов, В. Д. Макушин, М. П.Тепленький, Н. 9. Раловец; 
ФГУ "Рос. НЦ "Восстанов. травматология и ортопедия" им. акад. 
Г. А. Илизарова Федер. агентства по вьтсокотехнол. мед. помощи" (В). - 
М» 2007119081/14; заявл. 22.05.07; опубл. 20.05.09, Бюл. Хо 14. 


182. Пат. С2 2355341 ВО, МПК АбІВІ7/56. СПОСОБ РЕ- 
КОНСТРУКЦИИ СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ / Л. А. Родоманова, 
А.Ю. Кочиш, А. Г. Полькин, Е. Ф. Акосюк; ФГУ "Рос. НИЙ травматологий 
и ортопедийи им. Р. Р. Вредена Федер. агентства по вьшсокотехнол. мед. 
помощи" (ФГУ "РНИЙТО мм. Р. Р. Вредена Росмедтехнологий") (ВО). - 
М» 2007126441/14; заявл. 11.07.07; опубл. 20.05.09, Бюл. Хо 14. 


183. Пат. С2 2355342 ВОЮ, МПК? АбІВІ7/56. СПОСОБ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДВУХСТОРОННЕГО КОКСАРТ- 
РОЗА / В. К. Николенко, Б. П. Буряченко, Д. В. Давьгдов, Б. И. Максимов; 
Николенко Владимир Кузьмич, Буряченко Борис Павлович, Давьідов 
Денис Владимирович, Максимов Борис  Игоревич | (КІ). - 
Ме 2007127654/14; заявл. 19.07.07; опубл. 20.05 09, Бюл. М» 14. 


184. Пат. СІ 2355343 ВО, МПК' АбІВІ7/56. СПОСОБ ЛЕЧЕ- 
НИЯ ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОЙ КОНТРАКТУРЬ КОЛЕН- 
НОГО СУСТАВА / А. М. Гуазов, Р. А. Емкужев, В. Й. Кушхабиев; 
ГОУ вьсш. проф. образования Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бер- 
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бекова (ВО). - Хо 2007129298/14; заявл. 30.07.07; опубл. 20.05.09, 
Бюл. Мо 14. 


185. Пат. СІ 2355345 ВО, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
СТОЙКИХ КОНТРАКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА / А. М. Гуазов, 
Р. А. Емкужев, В. И. Кушхабиев; ГОУ вьмш. проф. образования Кабар- 
дино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова (В). - Ме 2007130271/14, 
заявл. 07.08 07; опубл. 20.05 09, Бюл. Ме 14. 


186. Пат. СІ 2355347 | ВОЮ, МПК' | АбІВІ7/56. СПОСОБ 
ЛЕЧЕНИЯ ВАРУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЙИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ / П. С. Андреєв, А. П. Скворцов; Гос. учреждениє "НИЦ 
Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия" (В). - 
М» 2007140648/14, заявл. 25.10.07; опубл. 20.05.09, Бюл. Мо 14. 


187. Пат. СІ 2355348 ВО, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ТОТАЛЬНОЙ  ВРОЖДЕННОЙ  СИНДАКТИЛИЙ  ПАЛЬЦЕВ 
КИСТИ / И. Е. Микусев, Г. И. Микусев, Р. Ф. Хабибуллин, Й. В. Цой; 
Гос. учреждениє "НИЦ  Татарстана "Восстанов. травматология и 
ортопедия" (ВУ). - Хе 2007140649/14; заявл. 25.10.07; опубл. 20.05.09, 
Бюл. Мо 14. 


188. Пат. СІ 2356505 ВІ, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ХИРУР- 
ГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЙ ДЕФЕКТОВ ДИСТАЛЬНЬХ ОТДЕ- 
ЛОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ / В. К. Николенко, Ю. В. Аксенов, 
Б. П. Буряченко, Д. В. Давьщов; Николенко Владимир Кузьмич, Аксенов 
Юрий Владиславович, Буряченко Борис Павлович, Давьщов Денис 
Владимирович (КІ). - Хе 2007148607/14; заявл. 27.12.07; опубл. 27.05.09, 
Бюл. Мо 15. 


189. Пат. С2 2358676 ВО, МПК" АбІВІ7/56, АбІНІ/00. СПОСОБ 
РАЗГРУЗКИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА / Н. В. Сазонова, 
Н. А. Тропина; ФГУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г. А. Илизарова Росмед- 
технологий" (ВО). - Ме 2007130138/14; заявл. 06.08.07; опубл. 20.06.09, 
Бюл. Хо 17. 
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190. Пат. СІ 2358757 ВО, МПК" Аб1К38/58, АбІРІ7/02, Аб1В17/56. 
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН У 
БОЛЬНЬТХ САХАРНЬІ ДИАБЕТОМ / Е. А. Леонтьев, Т. Ю. Ле- 
онтьева, Н. Й. Фомин, Е. С. Катанов; ФГОУ вьсш. проф. образования 
"Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова" (ВО). - Хо 2008109460/14; заявл. 
11.03.08; опубл. 20.06 09, Бюл. Хо 17. 


191. Пат. СІ 2360630 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ ОПЕ- 
РАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ 
СТОПЬІ 1 У ДЕТЕЙ / М. В. Власов, А. Б. Богосьян, Н. А. Тенилин, 
М. В. Пермяков;  ФГУ "Нижегор. НИЙ травматологиий и ортопедий 
Федер. агентства | по  вьсокотехнол. мед. помощи" (КО). - 
М» 2008110620/14; заявл. 19.03.08; опубл. 10.07.09, Бюл. Хо 19. 


192. Пат. СІ 2361532 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ УСТ- 
РАНЕНИЯ ПЯТОЧНО-ВАРУСНОЙ ИЛИ ПЯТОЧНО-СУПИНА- 
ЦИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЬ / И. В. Шведовченко, А. А. Коль- 
цов, А. А. Корюков; ФГУ "С.-петерб. НЦОР им. Альбрехта Росздрава" 
(КО). - М» 2007143812/14; заявл. 17.01.08; опубл. 20.07.09, Бюл. Хо 20. 


193. Пат. СІ 2363408 ВО, МПК " Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТЕОАРТРОЗА / В. И. Шевцов, В. Д. Макушин, О. К Чегуров; ФГУ 
"Рос. НЦ "Восстанов. травматология и ортопедия" им. акад. Г. А. Илиза- 
рова Федер. агентства по вьюсокотехнол. мед. помощи" (ВО). - 
Ме 2008100917/14; заявл. 09.01.08; опубл. 10.08.09, Бюл. Ме 22. 


194. Пат. СІ 2363410 ВО, МПК? Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ТУГОГО ЛОЖНОГО СУСТАВА ГОЛЕНИ / А. И. Гусев; Гусев Антон 
Иванович (КІ). - Ме 2008105939/14; заявл. 12.02.08; опубл. 10.08.09, 
Бюл. Мо 22. 


195. Пат. С2 2364364 ВО, МПК" АбІВІ7/56. СПОСОБ РЕКОН- 
СТРУКЦИИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЬІ ПРИ ДИСПЛАЗИЙ ТАЗО- 
БЕДРЕННОГО СУСТАВА / М. М. Камоско, В. Е. Басков, Е. В. Мель- 
ченко; ФГУ "Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т им. Г. И. Турнера Федер. 
агентства по вьшокотехнол. мед. помощи" (В). - Хе 2007129274/14; заявл. 
30.07.07; опубл. 20.08.09, Бюл. Хо 25. 
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196. Пат. СІ 2366375 КО, МПК? Аб1В17/56. СПОСОБ ХИРУРГИ- 
ЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВАЛЬГУСНОГО ОТКЛОНЕНИЯ І ПАЛЬЦА 
СТОПЬІМ / А. П. Букреев; Букреев Александр Петрович (ВУ). - 
М» 2008117249/14; заявл. 29.04.08; опубл. 10.09.09, Бюл. М» 25. 


197. Пат. СІ 2368356 ВІ, МПК' АбІЕЗ/00. СПОСОБ КОН- 
СЕРВАТИВНОГО  ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ  ПЛОСКО-ВАЛЬ- 
ГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП / М. В. Власов, А. Б. Богосьян, 
Н. А. Тенилин, О. В. Карева; ФГУ "Нижегор. НИЙ травматологиий и 
ортопедий Федер. агентства по вьіокотехнол. мед. помощи" (ВО). - 
М» 2008116902/14; заявл. 28.04.08; опубл. 27.09.09, Бюл. Хо 27. 


198. Пат. С2 2370229 ВО, МПК" А61В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ КОСОЛАПОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА / М. П. Конюхов, И. Ю. Клькчкова, 
Е. В. Петрова; ФГУ "Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т им. Г. ИЙ. Турнера 
Федер. агентства | по  вьсокотехнол. мед. помощи" (КО). - 
Ж» 2007129275/14; заявл. 30.07.07; опубл. 20.10.09, Бюл. Хо 29. 


199. Пат. С2 2370230 ВО, МПК? Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ КОСОЛАПОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА / М. М. Камоско, БЕ. В. Мельченко; ФГУ 
"Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т им. Г. ИЙ. Турнера Федер. агентства по 
вьісокотехнол. мед. помощи" (В). - Ме 2007132151/14; заявл. 24.08.07; 
опубл. 20.10.09, Бюл. Хо 29. 


200. Пат. СІ 2372041 ВО, МПК" АбІВІ17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЬ У ДЕТЕЙ / 
В. В. Умнов, Д. В. Умнов; ФГУ "Науч-исслед. дет. ортопед. ин-т 
им. Г. И. Турнера Федер. агентства по вьісокотехнол. мед. помощи" (В). - 
М» 2008111556 /14; заявл. 25.03.08; опубл. 10.11.09, Бюл. Ме 31. 


201. Пат. СІ 2372043 ВО, МПК? АбІВІ7/56. СПОСОБ ОПЕ- 
РАТИВНОЙ  КОРРЕКЦИЙ  ВАЛЬГУСНОЙ  ДЕФОРМАЦИИЙ 
ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЬІ / А. В. Ильминский; Ильминский 
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Александр Васильевич (Б). - Ме 2008138296/14; заявл. 25.09. 08; опубл. 
10.11.09, Бюл, Ме 31. 


202. Пат. СІ 2372863 ВО, МПК" АбІВІ7/56 СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ КОСОРУКОСТИ / О. Е. Агранович, 
В. С. Прокопович; ФГУ "Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т им. Г. И. Тур- 


нера Федер. агентства по здравоохранению й социал. развитию" 
(КО).- Ме 2008125771/14; заявл. 24.06 08; опубл. 20.11.09, Бюл. Хо 32. 


203. Пат. СІ 2373876 ВО, МПК" Аб1В17/56. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЬХ РЕВМАТОЙИДНЬТМ АРТРИТОМ С ФИКСИРОВАННОЙ 
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ И СТОЙКОЙ СГИБАТЕЛЬ- 
НОЙ КОНТРАКТУРОЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА / Р. М. Тихилов, 
И. И. Кроитору, Т. А. Куляба и др. ФГУ "Рос. НИЙ травматологий и 
ортопедий им. Р. Р. Вредена Федер. агентства по вьіокотехнол. мед. 
помощи" (ФГУ "РНИЙТО мм. Р. Р. Вредена Росмедтехнологий") (ВО). - 
Ме 2008105798/14; заявл. 15.02.08; опубл. 27.11.09, Бюл. Ме 33. 


204. Пат. СІ 2373880 ВО, МПК? АбІВІ7/56. СПОСОБ РЕ- 
КОНСТРУКЦИИ КИСТИ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ КОНКРЕСЦЕНЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЬЇХ ПЯСТНЬЇХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ / С.И. Голяна, 
О. Е. Агранович, А. В. Дьяченко; ФГУ "Науч.-исслед. дет. ортопед. ин-т 
им. Г. И. Турнера Федер. агентства по вьісокотехнол. мед. помощи" (В). - 
М» 2008121301/14; заявл. 27.05.08; опубл. 27.11.09, Бюл. Хо 33. 


205. Пат. СІ 2373885 ВО, МПК? АбІВІ7/56. СПОСОБ ЛЕЧЕ- 
НИЯ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЬ  ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО 
СУСТАВА ОТ 90: ИЙ БОЛЕЕ У БОЛЬНЬЇХ С АРТРОГРИПОЗОМ / 
О. Е. Агранович, М. П. Конюхов, А. П. Поздеев; ФГУ "Науч.-исслед. дет. 
ортопед. ин-т им. Г. И. Турнера Федер. агентства по вьісокотехнол. мед. 
помощи" (ВО) - Ме 2008121298/14; заявл. 27.05.08; опубл. 27.11. 09, 
Бюл. Мо 33. 


206. Пат. СІ 2401088 ВО, МПК" АбІЕЗ/00. СПОСОБ КОНСЕР- 
ВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЙ / 
В. Н. Ерин, Д. А. Киселев, В. В. Кармазин, О. А. Лайшева; Киселев 
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Дмитрий Анатольевич (ВО). - Хе 2009112004/14; заявл. 01.04.09; опубл. 
10.10.10, Бюл. Ме 28. 


207. Пат. СІ 2408351 ВО, МПК? АбІНІ/0, С01М33/86. СПОСОБ 
КОРРЕКЦИЙ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБО- 
ЦИТОВ У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ /И. Н. Медведев, Е. В. Лапшина, 
С. Ю. Завалишина, Е. Г. Краснова; Медведев Илья Николаєвич, Бес- 
парточньй Борис Дмитриевич (КУ). - Ме 2009119947/14; заявл. 26.05.09; 
опубл. 10.01.11, Бюл. Хо І. 


208. Пат. С2 2410064 ВО, МПК? АбІЕЗ/00. СПОСОБ ВОС- 
СТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ 
КОНТРАКТУРЕ / М. А. Магарамов, А. А. Раджабов, А. П. Огурлиев, 
3. А. Дьдьмов; ГОУ вьмш. проф. образования "Дагестан. гос. мед. акад. 
Федер. агентства по здравоохранению и социал. развитию" (КО). - 
3» 2008142819/14; заявл. 28.10.08; опубл. 27.01.11, Бюл. Мо 3. 


209. Пат. С2 2411024 ВО, МПК? АбІН7/00. СПОСОБ ВОС- 
СТАНОВЛЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ 
ІН. В. Сазонова, М. П. Тепленький, Н. А. Тропина; ФГУ "Рос. НЦ 
"Восстанов. травматология и ортопедия" им. акад. Г. А. Илизарова Федер. 
агентства по вьсокотехнол. мед. помощи" (В). - Хе 2009100435/14; 
заявл. 11.01.09; опубл. 10.02.11, Бюл. Ме 4. 


210. Пат. СІ 2412642 ВО, МПК! АбІВ5/00. СПОСОБ РЕА- 
БИЛИТАЦИОННОГО  ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЬХ С  НЕВОСПА- 
ЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АП- 
ПАРАТА / О. В. Теплякова, Л. А. Соколова; Теплякова Ольга Вяче- 
славовна (КО). - Ме 2009122940/14; заявл. 15.06.09; опубл. 27.02.11, 
Бюл. Хо 6. 


211. Пат. С2 2415656 ВО, МПК? АбІЕЗ/04. СПОСОБ ЗАКРЬІТОЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ  ДИНАМИЧЕСКОЙ  АППАРАТНОЙ  РЕПО- 
ЗИЦИЙ ПЕРЕЛОМО-ВЬІВИХОВ В ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ 
ПРИ ИХ ВНУТРИСУСТАВНОЙ КОСТНОЙ ИНТЕРПОЗИЦИИ / 
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С. Н. Хорошков; ГОУ вьшмш. проф. образования "Моск. гос. мед.-стоматол. 
ун-т Федер. агентства по здравоохранению и социал. развитию РФ" (БП). - 
М» 2009125309/14; заявл. 02.07.09; опубл. 10.04.11, Бюл. Хо 10. 


212. Пат. С2 2417080 ВО, МПК? Аб1К31/435, АбІЕЗ/00, АбІР19/02. 
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЬІВИХА БЕДРА / М. М. Ка- 
моско, Д. В. Заболотский, Д. Б. Барсуков и др.; ФГУ " Науч.-исслед. дет. 
ортопед. ин-т им. Г. И. Турнера Федер. агентства по вьісокотехнол. мед. 
помощи" (В). - Хо 2009103590/15; заявл. 03.02.09; опубл. 27.04.11, Бюл. 
Ме 12. 


8 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 


213. Пат. 77525 ПА, МПК" АбІКМО0. СТЕНД ДЛЯ ВИПРО- 
БУВАНЬ ВУЗЛІВ ПРОТЕЗІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК / В.В. Щетинін, 
А. А. Гоготов; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (СА). - Хо 20041109786; заявл. 29.11.04; опубл. 15.12.06, 
Бюл. Хо 12. 


214. Пат. 80750 СА, МПК? С01МІ17/007. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРУ 
РОЗВАЛУ КОЛІС КРІСЛА-КОЛЯСКИ / В. В. Щетинін, О. Д. Ме- 
лентьєв; Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності (ПА). - М» а 200509924; заявл. 21.10.05; опубл. 25.10.07, 
Бюл, Мо 17. 


215. Пат. 81949 СА, МПК? С01М19/00. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРО- 
БУВАННЯ КРІСЕЛ-КОЛЯСОК НА МІЦНІСТЬ ПІСЛЯ ПАДІННЯ / 
В. В. Щетинін, О. Д. Мелентьєв; Укр. НДІ протезування, протезобу дування 
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